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JO pr rad. ins). EoCht Rfflunffc* Limited, AmbataiftgaL EmnkaLitu fins 

request*-d exemption frpm the provisions of (he Indian lkiilcra Act 1923 

dr i III' opr ratio it nf their 1 rnfifud Wash- [ Lent Jl<ulrrs l^urinjr Rtgiti ration 

Nni. K. 1000, K, 1009 and K. 103(1 J ' “" " ^ * 


in^laf l> d iii M/fl. Kochi Refindric* 

LiJ 1 1 i 1 nI! AbiJ jLiliiDiugu 1 , EmakhLrni to liable tfetnlu ■■ fTT-r these boiltrt 
Fnr fespctfcm once in 24 mom ha Instead of i mm in 12 months an pnivi 
b the liiilirtfi Boilers Art 1923 ; 



And WEtfiJQtAi, the 
State pfKvcn in lent may grnnt srirli 

preylsiimih ^i" mill mvi soil ill) nf Hrclii 
so tli:U ihe iiAfini'fitinn *>1 iiiilir-d w 


Central Ho Merit Board 1ms decided that, die 

dinn by luktlFnartihii under the 

"I ihr liidimi ItfiUrrs Act 1923. 
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period from mip inspection to tlu: next d"es not rxcoed 24 menu lJi* 



pft > v it if £ 1 thiii. standard 

hHril in i be boilers 
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M/a I " • a oh 


f water 


Awn WipmTj\a fc the Ouvcrmneat are i.-tinfirtl that treated water as 



per itlr design w^ifinatMn it* being n;cd rand that ihr operation 

maiEiteiifliiw liF iVe bflllwii hiring Uftod h/ w U qudi&ed antf experienced 

ptmfmft l 
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action (3) of ieeiion :M nf the fntlhui lloEteri 
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M ! | ■-i-ii- #1 * 4 * 4 EE* !| I l^jillTIlLI Art 5 

the Ocrtwromeat or Itctola hereby <>xcmi>! iln- uniinvl w.i.ue Wt 
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hoilora I m -; l 11 rig Kririsir \ 1 1 is m Ko - R, 3 U i.UI „ _K, 

in WT/h Snnht It- linn ir* Littiilecl 
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1 idIf■■wii:gi uiMilliOIL'S, ii Liru;]\ : 


ala tan gab Krnakafam fmrn the 

of *u:t:Uc 4 i II Ejf 1:1 ic Haiti Act subject to the 
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I, Only lhuniiueral m^d wal«r cniifimiin|f to Hurofm nl‘ Indian 

Standard* sj itxd fraf i< rjv diali Iks U*sd hi (he? Abofe mentimted 
unSred wait# heat boil era, 

2* Theunfired wamo heal, boilers shall Ih- operate and imlntnmed 

as per tlic eloign specification aml opecfiti^ and TLuunfni&iLCe 

of thr boilcTf are faring carried out fay WteU qua lifted smd 

cKpcrimcL-d pattoru;, 

3 , In house external inApcethni jfiall fae mrried out fay the inq>n:Hoii 

department of M/- 1 t Kochi RMunridi Limited, Arnfamlamug^l, 

lirnaktikim at least once in a year amt ibc mswb shall hr miwle 
availafalrt for in^jirc:fii ^Ji. 

4 . Thtt management icki^Kl emnrr gnngxT up-brq* and null lit oumce 

of iJ ji boilers iik (In- pre*ei L ilu»] nuw f as \nr rhr manufacturer's 

rcmm nun tda lion. 
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i 1 t. if III I'.H HMJiS ■ 1 flit 


payment of lee indkunity payable for n 



Boilers uuQv in n period of 24 [iiontht inskJtl of 12 mouths i >n 

mi I lL.Lt cLiad. 

I'hli exemption h Ibifafr i » be wiihdrawn i»r modified 

prior notice it considered ncec$±±j‘y by die GoverumcjiE- 
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(This dons urn form port of the nmilkarimu bul ii intcndi-ei to a 

iw general purport*) 

M/a Kochi Refineries LimiU'd, Airihahuiiugal t KrvtafciiLim Jia* metalled 
(fan number?. of unbred v^asie he-at boil cm wfainfa tw’ovrr wasfr hisit from 

Sulphur -'Vapour- They have requited Government for exemption fur 
operating the above hKuh rt for a period of 24 (iiontlm anil to pi [Dent ii fin 

impeirtion once hi 2*1- mant-Us inaltcid of t2 
decided to grain tin; cxcinutiuiiH 



Govern uiuut have 


Tliid uuLiHiiaLiou is intended co achieve the above object. 
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